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•オリンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありがとラございます。製品をご使用に 
なる前に、カメラを操作しながらこの説明書をお読みいただき、安全に正しくお使 
いください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。 

•海外旅行などの大切な撮影の前には試し撮りをしてカメラが正常に機能ずることを 
お確かめください。 

•取販説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは、実隙の製品とは異なる 
場合があります。 
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防水-耐衝撃性能について 


本製品は、防水性能-耐衝撃性能を備えています。 

♦防水性能： J に保護等級8相当^ (当社試験方法による）に該当し、水深 3 m ま 
での撮影が可能です。 

♦耐衝撃性能：当社試験方法による落下テストをクリアしています。 

※：指定圧力の水中に常時没して使用できることを意味しています。 

-本製品の防水性能•耐衝撃性能については尝社試験方法によるものであり、無 
破損-無巧障を保証ずるものではありません。 


が下の点を守り、正しくご使用くださし、。 


水中での使用前のを意 

• 電池/力ードカバー、コネクタカバーのパッキンとその接触面にゴミ、砂等の 
異物が付着していないことを確認してください。 

• 電池/力ードカバー、コネクタカバーのパッキンにひび割れ、キズ等がないこ 
とを確認してください。 

• 電池/カードカバーロック、コネクタカバーロックがしっかりと閉じているこ 
とを確認してください。 

-水辺（ミ毎上•湖上•ミ毎辺•湖畔等）での電池/力ードカバー、コネクタカバー 
の開け閉め、 および濡れた手での開け閉めは避けてください。 


水中での使用中のを意 

• 水深 3 m で60分 L 乂上使巧しないでください。 

• 水中では電池/カードカバー、コネクタカバーの開け閉めをしないでください。 
• 水中で力 ラに衝撃を与えないでください。衝撃により電池/カードカバー、 
コネクタカノく一が開くおそれがあります。 


水中での使用後のごを意 

• カメラについた水滴や;'ちれを繊維くずの出ない布で十分にふき取ったあと、電 
池/力ードカバー、コネクタカバーを開けてください。 

-電池/力ードカバー、コネクタカバーを開くとき、カバーの内側表面に水滴が 
つくことがあります。 

水滴がついているときは、必ずふき取ってからご使用ください。 
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保管•お手入れについて 


-高温 （40 でが上）•お温 （0 でが下）の場所に放置しないでください。防水性能 
を保てない場合があります。 

-洗浄-防靖-防曇-補修等で薬品類を使わないでください。防水性能を保てな 
い場合があります。 

•水中で使用したあとは、電池/カードカバー、コネクタカバーをしっかりと開 
ゆた状態でバケツなどに入れた真水に10分程度さらし、そのあと風通しの良い 
日陰で乾燥させてください。 

水中での使用媛、真水にさらさずに日〇分が上放置しないでください。カメラの 
外観不良-防水性能劣化の原因となります。 

• 防水性能を維持ずるために、1年に1度防水パッキンの交換をお勧めしまず（防 
水パッキンの交換は有料になりまず。） 

防水パッキンの交換可能代理店•修理店につきましては、本製品に同牺の r 才 
リンパス代理店リスト J 、 またはオリンパスホームページ 
http=//www • 〇吟 mpus.co.jp/ よりご確認くだまい。 


電化/力ードカバー、コネクタカバーの閉めかた 




その他のミち意 

• 本製品の付属品（充電池など）は防水性能はありません。 

-カメラに衝撃が加わると、防水性能を保てない場合があります。 
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ご使用の前に 



デジタルカメラ 



充電器 ( L 1-40 C ) 


ストラップ リチウムイオン電池 

( LI -42 B ) 



USB ケーブル AV ケーブル OLYMPUS Master 

CD-ROM 


その他の付属品 • 取撒説明書基本編体書) 

• 取撒説明書応用編 
• 保証書 
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1 準備ずる 




C - 日時を設定ずる 


〇 POWER ボタンを押して電源を入れま 
す。 

Q MENU ボタンを押してトップメニュ ー 
を表示し、[設定] ► [日時設定]の順 
に選択します。 

©操作ガイドにしたがって、日付の順序、 
年、月、日、時、分を設定します。 


POWER ボタン 



P ぶを 


フ 7 イルちタモリー 

リセット 

ピクセルマッピング 


モニタな 8 

—....I....+ 

日時設を ： 

>'。6-綿よ1 




日付の順序 





——操作ガイド 
































a. 構図を巧める 


2撮影ずる 



b . ピントを合わせる 


C . 撮る I 



〇 AF つーザ、、 J トマークを被写体に合わせ 
ます。 

緑ランプ 


半押し 


AF 夕ーゲットマーク 

〇シャッターボタンを軽く押します。 

• ピントと露出が固定されると、緑ランプ 
が点灯します。 


〇 シヤツターボタンを 
巧し込みます。 


全巧し 

シャツター ポタン 

• カメラの内蔵メモリに画 
像が記録されまず。 

■ 別売の xD- ピクチャーカー 
ド（付属の取扱説明書では 
カードと呼びます）を入れ 
てカードに記録すること 
ちできます。 


























3 再生ずる/削除ずる 


a . 再生モードにずる 


b •クローズアップ再生ずる 


〇因ボタンを押します。 

■ 最後に撮影した画像が表示さ 
れまず。 





• T 側を押すと10倍まで 
拡大[ク□ーズアップ 
再生）され、 W 側を押 
すと縮ルされます。 

•變を押すと元に戻りま 
す。 

• ク□ーズアップ再生 
中に十字ボタン 
(公文7<1>)を押すと、 
その方向に画像がスク 


ロールします。 


〇/(巧))/ SCN ボタンを押すと撮影 
モードに戻ります。 



〇削除する画像を表示します。 

• 1コマ再生状態にしてくださし、。 
クローズアップ（拡大）再生中/ 
インデックス再生中は]コマ消 
去はできません。 


© ▽公/瑜ボタンを押します。 

0 [消去]を選択して (§) を押しま 
す。 

• 画像が消去されまず。 
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4 撮った画像をパソコンで楽しむ 


a . OLYMPUS Master をインス!ルずる 

〇 CD-ROM ドライブに付属の CD-ROM 
を入れます。 

〇 Windows; 「OLYMPUS Master」 ボタ 
ンをクリックします。 

Macintosh; 「インス!^ —ラ」アイコ 
ンをダブルクリックします。 

©画面の メッセー ジにおって操作を 
巧ってください。 



b •カゾラをパソコンに接続ずる 

〇 USB ケーブルでカメラとパソコンを接続します。 

• カメラの液晶モニタが自動的に点灯しまず。 



y 


■g! 11111111 tlilBO 


0 [PC] を選択し、@を押します。 


• パソコンがカメラを新しい機器として認 
識します。 
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c . カゾラの画像をパソコンに保存ずる 

〇カメラが接続されると OLYMPUS 
Master が起動して、[取り込み]画 
面が表示されます。 

Q パソコンに保をする画像を選択 
して[取り込み]ボタンをクリツ 
クします。 


[取り込み]画面が表示されない場合 下 

〇 OLYMPUSMaster のメインメニユー [取り込か]ボタン 

で[逸画像を取り込む]ボタンを 
クリックします。 

© [[1をカメラから]ボタンをクリツ 
クします。 


取り込み画面 


ピ， 

な H か HBW - 

A 右 !■ 一 IB 



ヒント 


• このカメラのすべての機能や操作ち法については、「取破説明書応用編」をご 
賣ください。 

• OLYMPUS Master の上記が外の機能や操作ち法については 、 OLYMPUS Master 
の「ヘルプ J および取扳説明書 （ PDF ファイル）をご覧ください。 
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カメラの基本操作 


カメラの正しい構え方 


撮夏ミした画像を見ると、被写体の輪郭がはっきりしないときがあります。このよ 
ラなときはシャッターボタンを押し込んだ瞬間にカメラを持つ手がぶれたり、力 
メラが動いていることがあります。 

このよラな失敗を防ぐために、カメラは脇を締めて両手でしっかり持ちましよ 
う。カメラを縦位置で持つときは、フラッシュがしンズより上になるように持ち 
ます。しンズとフラッシュに指やストラップがかからないよラ、ごを意くださし、。 


撮影ボタンと再生ボタン 


撮影するときや、撮影に関する設定をするときは、〇/( 巧))/ SCN ボタンを押 
して撮影モードにします。（ボタンを押すごとに撮影モードが蛮わります。）撮影 
した画像を表示するときや、編集/消去するときは因ボタンを押して再生モー 
ドにします。 

-電源が入っていない状態で 巧))/ SCN ボタンを巧すと電源が入り、撮影 
モードになります。同様に、 の ボタンを押すと電源が入り、再生モードにな 
ります。 


〇/|巧))/ SCN ポタン 


尼]ボタン 


撮モ 
影 I 

K 

a 

カメラが自動的に設定した状態で撮影します。 

(州） 

撮影時の手ぶれ、被写体のぶれによる画像の揺れを軽減して撮影します。 

SCN 

撮影状況に合った撮影シーンで撮影します。ムービーも撮影できます。 

再モ 
生 I 
ド 

囚 

静止画またはムービーを再生します。音声も再生できます。 



織位置 



横位置 
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撮影モードで使ラボタン 


撮影モードでよく使う機能を簡単に設定できます。 





0 〇 包 



0«〇 


〇〇 包 


〇 〇/((巧))/ SCN ボタン（撮彰） 

繰り返し押して通常の撮量ミモード （P (プ□グラムオート ） /AUTO (フルオー 
卜）） と、 ぶれ軽減、 SCN モードを切りあえます。 

0因ボタン（ちち） 

再生モードに切りあえます。 

© <)«» ボタン（マクロ） 

近接した被写体を撮影するときは、マク□またはスーパーマク□に設定します。 

〇公因ボタン（露出補正） 

露出捕正値を設定して画像の明るさを変更します。 

© じちボタン（フラッシュモード） 

撮影状況や目的に合わせてフラッシュの設定をオート発光/<§>赤目軽減/を強 
制発光/⑤発光禁止から選びます。 

〇磬)ボタン （ OK / FUNC ) 

ファンクションメニューが表示され、撮影モードでよく使う機能の設定ができま 
す。またメニュー項目などの設定を確定するときに使います。 

〇 ▽&/ 输ボタン（セルフタイマー） 

セルフタイマーを使って撮影します。シャッターボタンを押して12秒後に撮影さ 
れます。 

〇 MENU ボタン （ MENU ) 

トップメニューを表示します。 




付属の取扳説明書では十字ボタン（公 •▽<!>) の方向 
を公 >▽<] じで示しています。 


▽ 
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被写体にあわせて撮影シーンを切り換えます。 

〇 〇/((巧 ))/ SCN ボタンを繰り返し押して SCN モードに切り換えます。 
0 ▽を巧してシーンを選択し、@を押します。 


0/(A»/SCN 

ボタン 
と i ▽ボタン 

獲)ボタン 

MENU ボタン 



SCN の種類 

•ポートレート 
• 風景 
-風景&人物 

■ 景 

-夜景&人物 
-スポーツ 
• 屋内撮影 


キャンドル 
自分撮り 
寝顔 
夕曰 

巧ち上げ花火 
マナーショット 
料理 


ガラス越し I 

文書 I 

オークション I 

ショット&セしクト1 I 
ショット&セしクト2 
ヒーチ&スノー 
水中ワイド1 


水中ワイド2 
水中マクロ 
水中スナップ 

ムービ ー 


マクロ 被写体に 20 cm まで接近して撮影できます（光学ズームを最も広角 

にした場合)。 

スーパーマクロ 被写体に 7 cm まで接近して撮影できます。ズーム位置は自動的に 

固定されて変更はできません。 

〇 0化を押します。 

0 公▽を押して[化マクロ]または [ sA スーパーマクロ]を選択し、獲)を押 
します。 


マクロ撮影 


SCN モード（シーン) 
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セルフタイマー撮影 


〇 ▽の/输を押します。 

〇么▽を巧して[セルフタイマーオン]を選択し、 
(§) を押します。 

〇シャッターボタンを全巧しして、撮影します。 

■ セルフタイマーランプが約10秒間点灯し、さらに約2砂 
間点滅した後、シャッターが切れまず。 


セルフタイマーランフ 




〇じちを押します。 

〇公:>▽を巧してフラッシュモードを選択し、 {§) を押します。 

0 シャッターボタンを半押しします。 

■ フラッシュが発光する条件のときは、をマークが点灯します（フラッシュ発光予告)。 
〇シャッターボタンを全押しして、撮影します。 

フラッシュの到達距離 

広角時：約 0.2 〜 3.8 m 
望遠時：約 0.3 〜 2.6 m 


フラッシュモード 

説明 

(表示なし）オート発光 

暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光しま 
ず。 

<§>赤目軽減 

本発光の前に数回の予備発光を行い、目がホく写ってし 
まラ現兼を起こりにくくします。 

束強制発光 

フラッシュを必ず発光させます。 

® 発光禁止 

暗いところでも発光させたくないときに使用します。 


カメラが動作を停止したときは 


• 撮影モードで電源を入れたまま約3分間何も操作しないと、電池の消耗を防ぐ 
ためにスリープモード（待機状態）になり、カメラは動作を停止します。ズー 
ムボタンやシャッターボタンなどを操作すると力 y ラはすぐに動作を再開し 
ます。 

• スリープモードに入ってから約15分後には電源が切れます。もラー度電源を 
入れ直してください。 
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/- 

メニューと表示 



〇 MENU ボタンを押すと、トップメニユーが表示されます。 


MENU 

B -► 



0十字ボタン（公を使って選巧し、獲)を押して設まします。 

■ 巧貿 

撮影する画像の画質を用途に合わせて設定します。 

■ ソセット 

変更した撮影機能の設定を初期設定に戻します。 

■ 撮影乂ニユ ー 

撮影に関するいろいろな設定を巧うことができます。 

■ 設定 

日時設定や言語設定、操作音などの設定を行ラことができます。 

覆や撮影状況に合った撮影シーンを選ができます。 


ずべての画像を消去ずる 


〇再生モードのトップメニューから[ミ肖去] ► 
[全コマ;'肖去]の順に選巧し、獲)を押します。 

0 [ミ肖去]を還択し、獲)を}甲します。 

• すべての画像が消去されます。 



M 画臟觸塞塞狗露す 


I C 消去 pi 


使用ずる言語を選択ずる 


液晶モニタのメニュー表示やエラーメッセージを日本語でなく、他の言語にする 
ご >• 力《でぎき=づ- 

〇トップメニューから[設定] ► [お宣)]の 
順に選択し、@を押します。 

〇表示したい言語を選択し、@を押します。 


I C H 本語 ^ 
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液晶モニタの表示 


静止画 ムービー 



項目 

表示例 

1 

セルフタイマー 


2 

撮影モード 

田!!因、 P 、 （の))、田！、 B1 、 SI 、 囚 など 

3 

電池残量 

@ (撮影可)、 Q (充電してください） 

4 

緑ランプ 

〇 (ピント固定：フォーカス□ック） 


フラッシュ発光予告 

走 点灯 

5 

手ぶれ警告- 
フフッシュ充電 

4 点滅 

6 

ホワイトバランス 

靜、公、無、 鋪〜韩 

7 

に〇感度 

に〇 64〜に〇1600 

8 

ドライブ 

□、马 1、 品 JI 

9 

スポット測光 

店] 

10 

マクロ 

化 

スーパ—マクロ 

S% 

11 

画質 

SHQ、HQ、SQ1、SQ2、SQ 

12 

画像サイズ 

3072 X 2304、2560 x 1920、640 x 480など 

13 

AF 夕ーゲットマーク 

[] 

14 

撮影可能枚数 

4 

撮影可能時間 

00:36 

15 

メモリゲージ 

■、1、 日、 目（撮影できません） 

16 

使用六モリ 

[IN] (内蔵メモリ）、 [xD] (力ード） 

17 

録音 

を 

18 

デュアルタイム 

因 

19 

アラーム 

A 

20 

フラッシュモード 

の、*'⑤ 

21 

露出補正 

-2.0 〜 +2.0 


•撮影モード 
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•再生モード 


ム—ビ — 
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静止画 



項目 

表示例 

1 

電池残量 

@ (再生可)、 Q (充電してください） 

2 

アルバム 

0 

3 

使用メモリ 

[ IN ] (内蔵^モリ）、 [ xD ] (力ード） 

4 

プリント予約-枚数 

山10 


ムービー 

留> 

5 

録音 

[XI 

6 

プ□テクト 

| C > Tl | 

7 

画質 

SHQ、HQ、SQ1、SQ2、SQ 

8 

画像サイズ 

3072 X 2304s 2560 x 1920. 64 日 x 480など 

9 

露出補正 

-2.0 〜 +2.0 

10 

ホワイトバランス 

W 巳 AUTO 、 海;、公、：な-、篇1〜篇3 

11 

に〇感度 

ISO 64〜に〇1600 

12 

曰時 

’06.03.2 日12:30 

13 

ファイル香号 

dpiiEll 0Q-0QQ4 

14 

コマ番号 

4 


再生時間/録画時間 

00:00/00:36 


インデックス再生 


画像を再生中に、複数の画像を一覧表示（インデックス再生）します。 
〇ズームボタンの W 側を押します。 

• 十字ボタン（公^^づじ）で再生ずる画像を選択して (§) 

を押ずと、その画像が1コマ再生されます。 

• さらにズームボタンを押して、インデックス分割数を 
4分割、9分割、16分割、25分割に変更することがで 
きます。 



0 2 3 4 
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インデックス再生 































カメラと接続ずる 



付属の AV ケーブルでテレビに接続して画像を再生します。静止画とムービーの 
両方の再生ができます。 

〇カメラとテしビの電源を切り、付属の AV ケーブルでカメラのマルチコネクタ 
とテレビのビデオ入力端子を接続します。 


テレビの映像入力端子 
(黄色）と音声入力端子 
(白）へつなぎます。 


マルチコネクタ 



〇テレビの電源を入れてビデオ入力に設定します。 

■ ビデオ入力の設定方まについては、テしビの取扳説明書をご覧ください。 

〇囚ボタンを押して、カメラの電源を入れます。 

•最後に撮影した画像がテしビに表示されます。表示する画像を選択するには、。じを 
押しまず。 
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ダイレクトプリント （ PictBridge ) 


付属の USB ケーブルで、カメラを OLYMPUS P -11 などの円 ctBridge 対応プリンタ 
に接続します。 

〇再生モードでプリントしたい画像を表示します。 

〇 プリンタの電源を入れてカメラに付属の USB ケーブルでカメラのマルチコ 
ネクタとプリンタの USB ポートを接続します。 


USB ケーブル 



〇且ボタンを}甲します。 

• プリントが開始されまず。 

• 終了するときは、画像選択の画面が表示された状態 
でカメラから USB ケーブルを抜きます。 
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OLYMPUS Master について 


OLYMPUS Master は、デジタルカ^ラで撮影した画像を編 
集/管理するたゆのソフトウ X アです。簡単な操作で、デ 
ジタルカメラで撮影した画像をパソコンでお楽しみいただ 
けます。 

OLYMPUS Master のさまざまな機能や使い方については、 
OLYMPUS Master をインストールして「ヘルプ」または取 
販説明書 （ PDF ファイル）をご覧ください。 



•動作環境について 


OS 

Windows 98SE/Me/ 2000 Professional/XP または Mac OS X 
(10.2 が降） 

CPU 

Pentium III 500 MHz が上または Power PC G3 500 MHz が上 

RAM 

128MBJ^LL (256MB が上を推巽） 

A- ドディスク容量 

300MBJ^LL 

コネクタ 

USB ポ ーS 

モニタ 

1024 X 768ドットが上、65,536色が上 （Windows)、 32,日00色 
が上 （Macintosh) 


新たにリリースされる OS へのが応などについては、オリンパスホームページ 
( http :// www . olympus . co . jp ) でご確認 ください。 


♦OLYMPUS Master Plus アップグレードのご案内 

「OLYMPUS Maser 」 のメインメニューの「アップグレード」ボタンから OLYMPUS 
Master Plus をご購入いただくことができます。ご購入には 、 OLYMPUS Master 
をインストールしたパソコンでインターネットに接続できる環境が必要です。 


—0ユーザー登録をしましよう- 

OLYMPUS Master をインストールしたら、カメラのユーザー登録をしま 
しよう。ユーザー登録すると、オリンパスよりソフトやファームウェアの 
アツプデートのお知らせが届きます。 
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仕様 


参カゾラ 

形式 

記録方式 
静止画 
対応規格 

静止画音声 
動画 
記録媒体 


記録コマ数 
(内蔵メモリ使用時) 


撮影枚数 

(電池フル充電時） 

カメラ部有効画素数 

画像素子 

しンズ 

測光方式 
シャッター 
撮影節囲 


液晶モニタ 
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:デジタルカメラ（記録•再生型） 

:デジタル記録 、 JPEG ( DCF 準拠） 

: Exif 2.2、 DPOF、PRINT Imaae Matching III 、 
PictBridge 

: Wave フォーマツ ト準拠 
: QuickTime Motion JPEG に準拠 
:内蔵メモリ 

xD - ピクチヤーカード （16 MB 〜 1 GB ) 



静止画（音声なし) 


画質 

画像サイズ 

撮影可能枚数 

SHQ 

3072 X 2304 

5枚 

HQ 

11枚 

SQ 1 

2560 X 1920 

16枚 

2304 X 1728 

19枚 

2048 X 1536 

24枚 

SQ 2 

1600 X 1200 

3日枚 

1280 X 960 

46枚 

1024 X 768 

71枚 

640 X 480 

116枚 


ムービ ー 


画質 

画像サイズ 

撮影可能時間 

SHQ 

640 X 480 
(15 コマ/秒） 

17秒 

HQ 

320 X 240 
(15 コマ/秒） 

50秒 

SQ 

160 X 120 

(15 コマ/秒） 

129秒 


約180枚 

に IPA 電池寿命測定法 X に準拠） 

711万画素 

1/2.33 型 CCD (原色フィルター) 

オリンパスレンズ 6.7 〜20.1 mm 、 F 3.5 〜 5.0 
(35 mm フィルム換算38〜1 14 mm 相当） 

撮像素子によるデジタル ESP 測光方式、スポット測光 
4〜1/1日00秒 

0.5 m 〜〇〇 (W . T ) (通常） 

0.2 m 〜〇〇 ( W ) 0.3 m 〜〇〇 ( T ) (マクロ時） 

0.07 m 〜日 .5 m ( W のみ）（スーパーマク□時） 

2.5 型（インチ） TFT カラー液晶、115,000画素 






























フラッシュ充電時間 
コネクタ 

自動力しンダー機能 
防水機能 
種類 

意味 

防塵 

使用環境 
温度 
湿度 

電源 

大きさ 


質量 


:約6秒（フル充電された新品電池を使用し、常温下にお 
いて、フル発光後の充電時間を測定） 

: DC 入力端子/ USB 端子/ AV 出力端子(マルチコネクタ） 
: 2000〜2099年の範囲で自動修正 


JIS 保護等級8相当（当社試験方法による）、水深 3 m で使 
用可 

指定圧力の水中に常時没して使用できる 
JIS 保護等級6相当（当社試験方法による） 


日〜40で（動作時）/-20〜60で（保を時） 

30〜90% (動作時）/10〜90% (保存時） 

専用リチウムイオン電池（当社製 U -42 B / U -40 B ) 1個 

または専用 AC アダプタ 

巾畐 91 mm X 高さ 58.7 mm X 厚さ 19.8 mm 

(突起部を除く） 

153 g (電池/力ード別） 


•リチウムイオン巧電池1_1-428 

斤》ま ：充電式リチウムイオン電池 

公称電圧 ： DC 3.7 V 

公称容量 ： 740 mAh 

充放電回数 ：約300回（使用する条件により異なります。） 

が用環境 

温度 ：日〜40で（充電時）/〇〜60で（動作時）/ 

-20 〜35で（保存時） 

大きさ : 31.5 X 39.5 X 6 mm 

質量 ：約 15 g 


♦充電器 U -40 C 

定格入力 ： AC 100 〜 240 V (50/60 HZ ) 

3.2 VA C 100 V ) 〜 5.0 VA (240 V ) 

定格出力 ： DC 4.2 V 、200 mA 

充電時間 ：約300分 

が巧環境 

温度 ： 〇〜40で（動作時）/-20〜加で（保存時) 

大きさ ： 62 X 23 X 90 mm 

質量 ：約 65 g 


外観-仕様は改善のため予告なく変更ずることがありまずので、あらかじめご了承 
ください。 

XCIPA 電池寿命測定法（要旨） 

電源 ON 〜30秒毎に1枚撮影。温度23で±2で。液晶モニタ常時点灯。各撮影につき 
ズームをテし端（ワイド端）からワイド端（テし端）まで移動。 

フラッシュ： 2回に1回フル発光。10枚撮影ごとに電源 OFF を繰り返す。 


23 






ま全にお使いいただくために 


網 g 載こ、この内容をょくも'読みのな、裝品をまをにも'使 


ここに示したを意事項は、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への 
危害と財産の損害を未然に防止するたゆのものです。内容をよく理解してから本 
文をお読みください。 


A \ 危険 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷 
を負ラ差し迫った危険の発生が想定される内容を示しています。 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷 
を負ラ可能性が想定される内容を示しています。 

A を意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能 
性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容 
を示しています。 


製品の取り扱いについて 


A 警告 

• 可燃性ガス、爆発性ガス等が大気中に巧巧ずるおそれのある場巧では使用しない 

引火-爆発の原因となります。 

♦フラッシュを人（特に乳幼巧）に向けて至近距離で発巧ませない 
♦カメラで日光や強い巧を見ない 

視力障害をきたすおそれがあります。 

♦幼巧、子供の手の届く場所に放置しない 

が下のような事故が発生するおそれがあります。 

. 誤ってストラップを首に卷きつけ、窒息を起こす。 

-電池などのルさな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に 
ご相談ください。 

-目の前でフラッシュが発光し、視力障害を起こす。 

-カメラの動作部でけがをする。 

♦ほこりや湿気、油煙、湯気のをい場所で長時間使用したり、保营しない 

火災-感電の原因となります。 

♦フラッシュの発巧部分を手で覆ったまま発化しない 
♦連続発巧を、発巧部分に手を軸れない 

やけどのおそれがあります。 

♦分解や改造をしない 

感電-けがをするおそれがあります。 

• 内部に水や異物を入れない 

火災-感電の原因となります。 

万一水に落としたり、内部に水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り電池 
をおき、販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談く 
ださい。 

♦通電中の充電器、充電中の電池に長時間軸れない 

充電中の充電器や電池は、温度が高くなります。また別売の AC アダプタを長 
時間ご使用の場合にも、本体の温度が高くなります。長時間皮膚が触れている 
と、お温やけどのおそれがあります。 
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安全にお使いし、ただくために 


• 専用の当社製リチウムイオン電池と充電器がかは使用しない 

発熱、蜜おなどにより、火災•感電の原因となります。また力ラ本体または 
電源が故障したり、思わめ事故がおきる可能性があります。専用品が外の使用 
により生じた傷害は捕償しかねますので、ご了承ください。 

A 注意 

♦異臭、異常音、煙が出たりずるなどの異常を感じたときは使巧を中止ずる 

火災-やけどの原因となることがあります。 

やけどにミ主意しながらすぐに電池を取り外し、販売店、当社修理センター、ま 
たはサービスステーシヨンにご連絡ください。 

(電池を取り外す際は、素手で電池を触らないでください。また可燃物のそば 
を避け、屋外で行ってください。） 

♦濡れた手でカバーの開け閉めを巧わない 

電池/カードカバー、コネクタカバーの開け閉め、 AC アダプタのなき差しは、 
濡れた手では絶対しないでくださし、。故障•感電の原因となることがあります。 

♦カゾラをストラップで提げて持ち運んでいるときは、他のものに引つかからな 
いよラにミ主意ずる 

けがや事故の原因となることがあります。 

• 高温になるところに放置しない 

部品の劣化-火災の原因となることがあります。 

• 専巧の AC アダプタなかは使巧しない 

力^ラ本体または電源が故障したり、思わめ事故が起きる可能性があります。 
専用が外の AC アダプタの使用により生じた傷害は補償しかねますので、あら 
かじめご了承ください。 

♦ AC アダプタのコードを傷つけない 

AC アダプタのコードを引っ張ったり、継ぎ足したりは絶がにしないでくださ 
し、。必ず電源プラグを持って、おき差しを斤ってください。 

が下の場合はただちに使巧を中止し、販売店、当社修理センターまたはサービ 
ス ステーシヨ ンにご相談ください。 

-電源プラグのコードが熱い、焦げ臭い、煙が出ている。 

• AC アダプタのコードに傷、断線、または電源プラグに接触不良がある。 


電池についてのごを意 


液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによるやけどやけがを避けるため、が下の 
を意事項を必ずお守りください。 

A を険 

♦火の中に巧下したり、加熱しない 

発火■破裂-火災の原因となります。 

♦ (+)(—) 端子を金属類で接続しない 

♦電おと金属製のネックレスやヘアピンを一緒に持ち運んだり、保营しない 
ショート、発熱し、やけど•けがの原因となります。 

♦直射日光のあたる場所、炎天下のま巧、ス I -ーブのそばなど高温になる場所で 
使巧•が置しない 

液漏れ、発熱、破裂などにより、火炎■やけど-けがの原因となります。 

♦直接八ンダ付けしたり、変形•改造•分解をしない 

端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散が生じ危険です。 

火災•破裂•発火-液漏れ-発熱-破厦の原因となります。 

♦電源コンセントや自動まのシガレットライターの差し込み口等に直接接続しない 

火災•破裂•発火-液漏れ-発熱-破厦の原因となります。 
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ま全にお使いし、ただくために 


么警告 

♦コンセントからの抜き差しは、必ず充電器本体を持つ 

充電器本体を持たないと、火災-感電の原因となることがあります。 

が下の場含はすぐに使用を中止し、販売店、当社修理センター、またはサービ 
スステーシヨ ンにご相談ください。 

-電源プラグが熱い、焦げ臭い、煙が出ている。 

-電源プラグに接触不良がある。 


争電おのあが目に入った場合は失明のおそれがあるので、こずらず、ずぐに水道 
水などのきれいな水で十分に洗い流したあと、直ちに医師の診断を受けてくだ 
さい。 

成警告 

• 水や®水などにつけたり、端子部を濡らさない 
• 濡れた手で軸ったり持ったりしない 

感電*故障の原因となります。 

♦所定の充電時間を超えてち充電が完了しない場合は、充電を中止ずる 
火災•破裂•発火-発熱の原因となります。 

• 外装にキズや破損のある電池は使巧しない 
破裂-発熱の原因となります。 

♦電おに巧い衝撃をちえたり、投げたりしない 
破裂-液漏れの原因となります。 

♦カメラの電池室を変形ませたり、異物を入れたりしない 
♦巧漏れ、変色、変形、その他異常が発生した場合は、使巧を中止ずる 
火災-感電の原因となります。 

販売店または当社サービスステーションにご相談ください。 

♦電おの液が皮膚-巧類へ付着ずると、皮膚に傷害を起こずおそれがあるので、 
直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してくだまい。 

成を意 

♦電おを使ってカメラを長時間連続使用したをは、ずぐに電池を巧り出まない 

やけどの原因となることがあります。 

♦長期間使用しない場合は、カゾラから電池を外しておく 

液漏れ-発熱により、火災*けがの原因となることがあります。 


充電器についてのごを意 
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安全にお使いし、ただくために 


この装置は、情報処理装置等電液障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ 
くクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と 
していますが、この装置がラジオやテしビジョン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。 

巧披説明書に従って正しい取り极いをしてください。 

飛行機内では、離発着時のご使用をお避けください。 

本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使用しない場合、 VCCI 基準の限 
界値を超えることが考えられます。必ず、付属のケーブルをご使巧くださし、。 

商標について 

Windows は米国 Microsoft Comoration の登録商標です。 

Macintosh および Apple は米国アップル コン ピュ ータ 社の登録商標です。 
xD - ピクチャーカー K ™ は商標です。 

その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それら 
の所有者の商標または登録商標です。 

カメラファイルシステム規格について 

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会 ( JEITA ) で制定さ 
れた規格 「Design rule for Camera File system / DCF 」 です。 


/ Web 版取巧説明書オリンパスホームページにて作例写真を使った撮影^ 





; 了ク-ックを紹介しています。 

http :// www . olympus . co . jp / jp / imsg / webmanual / 




A ミ主意 

♦お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ラ 

電源プラグをあかないで行ラと、感電-けがの原因となることがあります。 
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^しこ固利か、ど 
まるは失い理なル 
.- いす載逸負修益ィ 
更ポ啤さ写転、をる利フ 
をサ作ご複断害任よ失。の 
に-てがで無損責に逸い常 
しマし点断'のの者びさ通 
な夕期の無た-そニーよだ、 
告スちきをま万切第おくは 
予力全づ部。る I の害を質 
来は万気。全すよは外損了の 

将て、おいはまにで定、ご像 

はいは、さたし用社指るで画 

てつてどだま止使当社よのた 

いにいなく部禁な、当にすれ 

つ報つれ緒-'当し'失まさ 

に障にも連のき適関障おね影 

容の容載ご容除不に故のか撮 

内新巧記で内をのホの夕いで。 

の最。の、まの合品請品-負品す 

書、い書り-書場製る製デを製ま 

本等さ本誤夕本る本な本像任本り 
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